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भाग IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 
ऊर्जा विभाग 
अधिसूचना 
दिल्‍ली, 10 जनवरी, 2023 


फा. सं. 25(8) / 2022 / पावर / 54.---सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की 
उप-धारा (1) ERI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उप-राज्यपाल, एतद्दारा 
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रयोजनार्थ दिल्‍ली एसएलडीसी, टीपीडीडीएल, बीआरपीएल और बीवाईपीएल 
और इसके संबंधित निर्भरताओं के कप्यूटर संसाधनों की नीचे दी गई महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) को 
संरक्षित प्रणाली घोषित करते हैं : 


क. राज्य भार प्रेषण केंद्र 


पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) प्रणाली, एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य मापन 
(URTDSM) प्रणाली, वेब आधारित ऊर्जा निर्धारण (WBES) प्रणाली। 


ख. टाटा पावर दिल्‍ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) 


अग्रिम वितरण प्रबंधन प्रणाली (ADMS) जिसमें पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण प्रणाली, वितरण प्रबंधन 
प्रणाली और आउटेज प्रबंधन प्रणाली शामिल है। 
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7.  बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) 
पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली और वितरण प्रबंधन प्रणाली | 


a. बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) 
पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली और वितरण प्रबंधन प्रणाली (DMS) | 


सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधित 2008) की धारा 70 की उप-धारा ७) के अनुसार प्राधिकृत 
कार्मिक जिनकी भूमिका अधिसूचित संरक्षित प्रणालियों तक पहुँचने के लिए हैः 
क. संगठन के प्रमुख या ऊर्जा विभागरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई 
नामित कर्मचारी | 


ख अनुबंधित प्रबंधित सेवा प्रदाता, सलाहकार, तृतीय-पक्ष विक्रेता या व्यावसायिक भागीदारा का कोई भी 
कर्मचारी जिसे आवश्यकता-आधारित पहुँच के लिए संगठन द्वारा अधिकृत किया गया है; और 


ग. मामले दर मामले के आधार पर संगठन द्वारा अधिकृत विनियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक और 
हितधारक | 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


आर.एस. सामरिया, संयुक्त निदेशक (ऊर्जा) 


DEPARTMENT OF POWER 
NOTIFICATION 
Delhi, the 10th January, 2023 


F. No. 25(8)/2022/Power/54.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70 of the 
Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
declares the below identified Critical Information Infrastructure (CII) of Delhi SLDC, TPDDL, BRPL & BYPL and 
the computer resources of its associated dependencies to be Protected System for the Purpose of Information 
Technology Act, 2000: 


A. State Load Dispatch Centre 


Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System, Unified Real Time Dynamic State 
Measurement (URTDSM) System, Web Based Energy Scheduling (WBES) system 


B. Tata Power Delhi Distribution Ltd. (TPDDL) 


Advance Distribution Management System (ADMS) comprising of Supervisory Control & Data Acquisition 


System, Distribution Management System and Outage Management System. 
C. BSES Rajdhani Power Ltd. (BRPL) 
Supervisory Control & Data Acquisition System and Distribution Management System. 
D. BSES Yamuna Power Ltd. (BYPL) 
Supervisory Control & Data Acquisition System and Distribution Management System (DMS). 


Authorized personnel as per Sub-Section (2) of Section 70 of Information Technology Act, 2000 


(amended 2008) having role based to access notified Protected Systems are: 
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a. Any designated employee specially authorised by the Head of organization or Department of Power, 
GNCTD. 
b. Any employee of contractual managed service provider, consultant, third-party vendor or business partners 


who have been authorised by the organisation for need-based access; and 
c. Regulators, government officials, auditors and stakeholders authorised by the organization on case to case 
basis. 
By order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 
R.S. SAMRIA, Jt. Director (Power) 
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